Prezes Zrzeszenia Emerytów Funduszów Ubezpieczen Spotecznych 
w Polsce — w Krakowie 


b. dyrektor Ubezp. Społ. w Mławie 


przeżywszy lat 72, po krótkiej a ciężkiej 
chorobie, zmarł dnia 13 września 1953 r. 


Pogrzeb .od bramy cmentarza rakowickiego nastąpi w środę 16 bm. 
o godzinie 11 przed południem. 


ZRZESZENIE EMERYTÓW 
FUNDUSZÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE 
W KRAKOWIE 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w niedzielę 20 bm. o godz. 10 rano w kościele 
św. Marcina przy ul. Grodzkiej. 


